Inż. FRANCISZEK 


DZIURA 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, CJCIEC, BRAT I DZIADEK 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
przeżywszy lat 61, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 23 sierpnia 1984 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek 27 sierpnia br. 
o godzinie 12.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żału: 


ŻONA, DZIECI, WNUK, RODZEŃSTWO I RODZINĄ 


